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IV.   Stromende Bewegung der Gase und Dampfe.
a) Aus   dem I£-Diagramm, Fig. 145  rechts, folgt em nutzbares Warme-gefalle   AB   von    112   Gal    und    demgemaB    eine   Austrittsgeschwindigkeit
T-S Diotgramm
Wi= 91,53 yl!2 = 970 m/sec.   Der Dampf 1st beim Austritt (Punkt B) feucht gesattigt mit emem Dampfgehalt x=^0,95.   Sein spez. Volumen 1st daher
v,r^= 0,95-1,258 = 1,195 cbm/kg.mnach *••• '• = l,143mal groBer sein,
